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PART III 
Stores Purchase 


accepted towards the cost of tender forms not will 
be sent by V . P . P . Duplicate forms, if required 
will be isgucd at Rs. 416 per copy. 


Health Services Department 
SHORT TENDER NOTICE 

| [ No. 3/ 2010-11} GAL ) 
No , LS-1 484 /2010 -11 GAI.. 7th September 2010 . 

Sealed tenders are invited for the supply of 
Laboratory Equipments for the use of Government 
Analyst Laboratory , Thiruvananthapuram , Regional 
Analytical Laboratory, Ernakulam and Kozhikode 
for supply of the above places . 

The tender should be superscribed as " Tender 
No. 3 /2010 -11/GAL for Purchase of Laboratory 
Equipments " and addressed to the Chief Government 
Analyst, Government Analyst s Laboratory , 
Thiruvananthapuram -37 . So us to reach the Chief 
Government Analyst on or before 4 p . m on 
19 -11 -2010 . Late tenders will not be accepted . The 
tenders will be opened at 11 1, Im , on 20 -11 -2010 in 
the presence of such tenderers or their authorized 
representatives who may be present at that time. 

Intending tenderers may sent an application to 
the Chief Government Analyst for obtaining the 
requisite tender forms on which the tenders should 
be submitted . Application for tender forms should 
be accompanied by cash reinittance or Money 
Order of Rs. 728 (including VAT) which is the 
price fixed for tender forms. This is not transferable . 
Sale of tender forms will be closed at 3 p . mn . on 
18- 1 :-2010 . Cheques, Postage Stamps etc , will not be 


- തിരുവനന്തപുരം ഗവൺമെൻറ് അനലിസറാ 
-ലബോറട്ടറിയിലേയും എറണാകുളം, കോഴിക്കോട് 
എന്നീ റീജിയണൽ അനലിററിക്കൽ ലബോറട്ടറി 
കളി ലേയും ആവശ്യത്തിനായി അതാതു സ്ഥലങ്ങളിൽ 
നൽ ) ത്തക്കവിധം ,ലബോറട്ടറി എ ക്യുപ്മെൻറുകൾ ക് 
വേണ്ടിമുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊളളുന്നു . 
ദർഘാസുകളി ൽ ദi . ഘാസ് നമ്പർ 3, 2010-11 ജി , എ .എൽ. 
എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തി ചീഫ് ഗവൺമെൻറ് 
അനലിസ്റ് , ഗവൺമെൻറ് അനലിസ്ററ് സം 
ലബോറട്ടറി, തിരുവനന്തപുരം- 37 എന്ന വിലാസത്തിൽ 
19 -11 -2010 പകൽ 4 x ണിക്കാ അതിനുമുമ്പോ 
നൽകേണ്ടതാണ് , സ്വീകാര്യമായ ദർഘാസുകൾ നൽകിയ 
വരുടെയോ 11 .3ർ അധികാരപ്പെടുത്തിയവരുടെ യാ 
സാന്നിദ്ധ്യ ത്തിൽ 20-11 -2010 പകൽ , 11 മണിക്ക് 
ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്നതാണ്. 


- ദർഘാസ് ഫോറം ആ വശ്യമുളുവർ, അസ്സലിന് 
728 രൂപയും കോപ്പി കൂടി ആവശ്യമ ളളവർ കോപ്പി 
ഒന്നിന് 41 രൂപയും മണി ഓർഡറായോ നേരിട്ടം 
8ടച്ച് ചീഫ് ഗവൺൻറ അനലിസ റാ , 
ഗവൺമെൻറ അനലിസ്റ സ് ലബോറട്ടറി, 
തിരുവനന്തപുരം-37 എന്ന വിലാസത്തിൽ രേഖാമൂലം 
അപേക്ഷിക്കേണ്ടതാണ് , ദർഘാ. ഫോറി ൻറെ വില 
അടച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ മടക്കി കൊടുക്കുന്നതല്ല . മലാസ് 
ഫോറം കൈ മാററം ചെയ്യാൻ പാടില്ല . - ദർഘാസ് 


| ( 2 ) 


ഫോറത്തിൻറെ വില 

കളായ ഡാഫ്ററായാ 
പോസററൽ ഓർഡറായോ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല , 
കൂടാതെ ദർഘാസ് ഫോറം വി പി , പി . ആയി 
നൽകുന്നതല്ല . 


- No. 3217994- 2010 . 17th September 2010 .. 

Sealed tenders in the prescribed forms are 
invited for the supply of Surface Disinfectant/ 
Fumigant - 50 Ltrs . to Medical College Hospital, 


Governtsent Analyst s 
Laboratory, 
Thiruvananthapuram . 


ohikode 


(Sd.) 


curo 


Chief Governmant Analyst 


· TENDER NOTICES 


No, S2-7112010[ HDS, 17th September 2010, 

Sealed tenders in the prescribed forms are 
invited for the supply of Injection Etomidate 
Ampoule (2mg/ml) 10 ml - 600 Nos. to Medical 
College Hospital, Kozhikode-8. 

Superscription Tender No. should be specifically 
noted -S2- 711/10/ HDs, 

Price of tender form ( In duplicate) + including ST : 
(Cash only/Money Order) -- Rs. 675. 

Date and time of close of sale of tender 
form8 - 25.10- 2010 , 3 p . m , 

Last date and time of receipt of tender 
28-10-2010 , 5 p . m , 

Date and time of opening of tender--- 27- 10 -2010 , 
12 noon , 

Date upto which rates are to be firm 
31- 12 - 2010 . 

Address of the officer from whom tender forms 
are to be obtained and whom tenders are to be 
sen - The Superintendent, Medical College Hospital, 
Kozhikode -8 , 

കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപ്രതി 
യിലേക്ക് ഇഞ്ചക്ഷൻ എറാമിഡോറം 10 എം എൽ 
അമ്പൗൾ ( 2 എം ജി . എം . എൽ. ) - 600 എണ്ണം സ 
ചെയ്യുന്നതിന് നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ സീൽ ചെയ്ത 
ടെ മെറുകൾ കാണിച്ചുകൊളളുന്നു . 

ടെണ്ടർ അയയ"എന്ന കവറിനുമുകളിൽ ടെണ്ടർ 
നമ്പർ എസ°2711 /10 എച്ച്. ഡി . എസ്, എന്ന് 
വ്യകട ത മായി കാണിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. 

ടെണ്ടർ ഫോറത്തിന്റെ വില 675 രൂപ. 

ടെണ്ടർ ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും-- 25-10-2010, 3 മ ണി , 

ഒബർ കിട്ടേണ്ട അവസാന തീയതിയും സമയവും 
25-10-2010 വൈകിട്ട് 5 മണി. 

ടെണ്ടർ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 
27- 10-2010, 12 മണി, 


Superscription Tender No. should be specifically 
noted as S2/7994/2010 . 
- E . M, D - 1 %. 

Price of tender form (in duplicate) ST Cash 
only; Money order - Rs. 225 , 

Last date and time of close of sale of tender 
| forms - 28-10 -2010, 3 p . 1 . 

Last date and time of receipt of tender 
29- 10 -2010 , 5 p . 2 . 

Date and time of opening of tender 
30- 10 -2010 , 12 Noon . 

Date up to which the rates are to be firm 
31-12-2010 . 

Address of the Officer from whom tender forms 
are to be obtained and whom tenders are to be 
sent - The Superintendent, Medical College Hospital, 
Kozhikode . 
-- കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപ്രതി 

ഡിസ ഇൻഫെക്8° 
ഫ മിഗൻറ° - 0 ലിറ്റർ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന 
നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ സീൽ ചെയ്ത ടെണ്ടറുകൾ 
ക്ഷ ണിച്ചുകൊളളുന്നു . 

ടെണ്ടർ അയയ്ക്കുന്ന കവറിനു മുകളിൽ നമ്പർ 
.എസ്2 :79942010 എന്ന വ , ക ം ത മ ാ യ 1 
കാണിച്ചിരിക്കണം. - 

നിരതവ്യ - 1 % . 
ടെണ്ടർ ഫോറത്തിന്റെ വില പ 225 , 

ടെണ്ടർ ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
- സമയവും 28-10 - 2010, 3 മണി, 

ചെണ്ടർ കിട്ടേണ്ട അവസാന തീയതിയും സമയവും - 
| 29- 10-2010 , 5 മണി 

ടെണ്ട ർ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമ യവും 
30 -10 2010 , 12 മണി. 

ടെ . gറിൽ പറയുന്ന നിരക്കുകൾ പ്രാബല്യത്തി 
ലി :18ണ്ട അവസാന തീയതി - 31 -12-2010 , 

ടെണ്ടർ ഫോറം കിട്ടുന്നതും പ ര ി പ്പി ച്ച് 9 
അയയെ കാണാതായ വിലാസം - സുപണ്ട് , മെഡിക്കൽ 

കാ ജ് ആശുപത്രി, കാഴ10 കാട - 8 . 
Medical College Hospital, 

" ( Sd.) 
Kozhikode-8 . 

Superintendent 


ടെണ്ടറിൽ പറയുന്ന നിരക്കുകൾ ( പ്രാബല്യത്തി 
ലിരിക്കെ അവസാന തീയതി - - 3 ! - 12-2010 . 


ടെ ണ്ടർ ഫോറം കിട്ടുന്നതും പൂരിപ്പിച്ച് അയയം( 
നതുമായ മേരിലാസം - സൂപ് , മെഡിക്കൽ 
കോളജ ആശുപത്രി, കോഴിക്കാട് 8 . 


